RODENSTOCK 


Objektive für die Großformatfotografie Produktinformation 

im Verschluß Copal Press 


Die mechanisch arbeitenden Copal Press Verschlüsse 
der Gr. 0 und 1 sind selbstspannend und daher für 
Aufgaben in der digitalen Fotografie hervorragend 
geeignet. Durch die Selbstspannvorrichtung werden 
Mehrfachbelichtungen zur Farbtrennung ohne die 
Gefahr der Verwackelung bzw. Verschiebung der 
Kamera ermöglicht. 

Alle Objektive, welche Rodenstock in den Verschlüs¬ 
sen Copal 0 und Copal 1 anbietet, sind auch in 


Copal Press erhältlich. Eine Zusammenstellung findet 
sich in der Tabelle. 

Der mechanische Aufbau der Copal Press Verschlüsse 
gewährleistet hohe Genauigkeit und lange Lebens¬ 
dauer. 

Die technischen Daten sind in der Tabelle zusammen¬ 
gefaßt. 


Verschlußdaten 
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Blendeneinstellgerät 

Blendenraststufen 


Verschluß-Modell 

Größe 

Verschlußzeiten 

Anschraubgewinde 

Platinen¬ 

bohrung 

Platinendi.cke 

erforderliche 

Zusatzgeräte 

Copal Press 0 

Copal Press 1 

0 

1 

B, V125 s ... 1 s 

B, V125 s ... 1 s 



• 

• 


• 

• 



M 32,5x0,5 mm 

M 39x0,75 mm 

34.8 mm 

41.8 mm 

1,5 mm ... 3,0 mm 
1,5 mm ... 2,0 mm 
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Objektive in Copal Press 
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Apo-Sironar-N 100 mm f/5.6 

6x 9 cm 

151 mm 

32 


135 mm f/5.6 

9x12 cm/4x5" 

200 mm 

45 


150 mm f/5.6 

9x12 cm/4x5" 

214 mm 

45 


180 mm f/5.6 

13x18 cm/5x7" 

262 mm 


45 

210 mm f/5.6 

13x18 cm/5x7" 

301 mm 


64 


Apo-Sironar-S 135 mm f/5.6 
150 mm f/5.6 
180 mm f/5.6 
210 mm f/5.6 

9x12 cm/4x5" 

9x12 cm/4x5" 
13x18 cm/5x7" 
13x18 cm/5x7" 

208 mm 

231 mm 

276 mm 

316 mm 

45 

45 

45 

64 


Apo-Sironar-W 150 mm f/5.6 

13x18 cm/5x7" 

252 mm 


45 

Apo-Macro-Sironar 180 mm f/5.6 

13x18 cm/5x7" 

415 mm 1:1 


45 

Apo-Grandagon 45 mm f/4.5 

55 mm f/4.5 
Grandagon 65 mm f/4.5 

75 mm f/4.5 
75 mm f/6.8 
90 mm f/4.5 
90 mm f/6.8 
115 mm f/6.8 
155 mm f/6.8 

6x 9 cm 

9x12 cm/4x5" 

9x12 cm/4x5" 

9x12 cm/4x5" 

9x12 cm/4x5" 
13x18 cm/5x7" 

9x12 cm/4x5" 
13x18 cm/5x7" 

18x24 cm/8x10" 

131 mm 

163 mm 

170 mm 

195 mm 

187 mm 

236 mm 

221 mm 

291 mm 

382 mm 

22 

32 

32 

32 

32 

45 

32 

45 

64 

Apo-Ronar 150 mm f/9.0 

240 mm f/9.0 
300 mm f/9.0 

6x 9 cm 

9x12 cm/4x5" 
13x18 cm/5x7" 

135 mm 

212 mm 

264 mm 


64 

64 

90 
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